۶ 10001321 79 | 31 [15001218 76 | 30 20001091 72 | 28 | 
20 1317 79 31 | 20 1213 76 30 | 20 1185 72 28 
| 40 1313 79 31 | 40 1209 76 30 | 40 1178 72 28 
| 60 1309 79 31 | 60 1204 76 30 | 60 1171 71 28 
80 1305 79 31 | 80 1200 76 30 | 80 1165 71 28 
| 1110011301) 78 | 31 [16001196 75 30 21001059 70 28 
20 1297 78 31 | 20 1191 75 30 | 20 1152 70 28 
| 40 1293 78 31 | 40 1186 75 30 | 40 1144 70 28 
| 60 1289 78 31 | 60 1182 75 30 | 60 1136 70 28 
80 1285 78 31 | 80 1177 75 30 | 80 1129 70 28 
| 112001281 78 | 31 47001172 75 30 |2200 1022| 69 27 
20 1277 78 31 | 20 1167 75 30 | 20 1013 69 27 
| 40 1273 78 31 | 40 1162 75 30 | 40 1004 68 27 
| 60 1269 78 31 | 60 1157 75 30 | 60 995 68 27 
80 1265 78 31 | 80 1152 75 30 | 80 986 67 27 
| 48001261 77 | 31 18001147 74 | 29 |2300 977 66 | 26 | 
20 1257 77 | 31 | 20 1141 74 29 | 20 963 66 26 
| 40 1253 77 | 31 | 40 1136 74 | 29 | 40 949 65 26 
| 60 1248 77 31 | 60 1130 74 29 | 60 934 64 25 
80 1244 77 31 | 80 1125 74 29 | 80 920 63 25 


mmm an, 400 1240 2 E 1900 1120 E 29 |2400 906 62 24 
20 1114 29 | 25 850 59 23 


+ | 40 1108 29 
31 | 60 1103 
80 1197 29 


A Mp Tp tn O Mp Tp tn A Mp ۲0 tn A Mp Tp tn Aa Mp Tp tn 
15001302 91 37 120001227 89 37 ۱25001141 87 35 |3000 1032 82 33 


20 1299 91 | 37 | 20 1224 89 37 | 20 1137 87 35 | 20 1026 82 33 
| 40 1296 91 37 | 40 1220 89 37 | 40 1133 87 35 | 40 1021 82 33 
| 60 1293 91 37 | 60 1217 89 37 | 60 1130 87 35 | 60 1015 82 33 
80 1290 91 | 37 | 80 1214 89 37 | 80 1126 87 35 | 80 1010 82 33 
20 1284 91 37 | 20 1208 89 36 | 20 1118 86 35 20 998 81 32 
| 40 1281 91 37 40 1204 89 36 | 40 1114 86 35 40 991 81 32 
| 60 1278 91 37 | 60 1200 89 36 | 60 1109 86 35 | 60 984 80 32 
80 1275 91 37 | 80 1197 89 36 | 80 1105 86 35 80 977 80 32 
20 1270 91 37 | 20 1191 88 36 20 1097 85 35 20 964 79 32 
| 40 1267 91 37 40 1187 88 36 | 40 1093 85 35 40 956 78 32 
60 1264 91 37 | 60 1184 88 36 | 60 1088 85 35 | 60 948 78 32 
80 1261 91 37 | 80 1181 88 36 | 80 1084 85 35 | 80 940 78 32 
20 1327 92 38 | 20 1253 90 37 | 20 1173 88 36 | 20 1075 84 34 | 20 920 77 31 
40 1324 92 38 | 40 1250 90 37 | 40 1170 88 36 | 40 1070 84 34 | 40 908 76 31 
60 1321 92 | 38 | 60 1347 90 37 | 60 1166 88 36 | 60 1066 84 34 | 60 897 76 30 
80 1318 92 38 | 80 1245 90 37 | 80 1162 88 36 | 80 1062 84 34 | 80 885 75 30 
20 1313 92 38 | 20 1239 90 37 | 20 1154 87 36 | 20 1052 83 34 | 20 843 72 28 
40 1310 92 38 | 40 1236 90 37 | 40 1151 87 36 | 40 1048 83 34 | 34 812 70 27 
60 1307 92 38 | 60 1233 90 37 | 60 1147 87 36 | 60 1043 83 
80 1304 92 | 38 | 80 1230 90 37 | 80 1144 87 36 | 80 1037 83 


A Mp Tp tn O Mp Tp tn A Mp Tp tn + Tp Tp tn A Mp Tp tn OH Mp Tp tn 
20001286 101 42 25001225 100 41 |3000 1157 97 40 35001077 94 39 4000 970 90 36 


20 1284 101 42 | 20 1222 100 41 | 20 1154 97 40 | 20 1073 94 39 | 20 964 90 36 
| 40 1281 101 42 | 40 1219 100 41 | 40 1151 97 40 | 40 1069 94 39 | 40 958 90 36 
| 60 1279 101 42 | 60 1217 100 41 | 60 1148 97 40 | 60 1066 94 39 | 60 952 89 36 
80 1276 101 42 | 80 1214 100 41 | 80 1145 97 40 | 80 1062 94 39 | 80 946 89 36 
20 1328 102 43 | 20 1272 101 42 | 20 1209 99 41 | 20 1139 97 40 | 20 1055 94 38 | 20 933 88 35 
40 1326 102 43 | 40 1269 101 42 | 40 1206 99 41 | 40 1136 97 40 40 1051 94 38 | 40 926 88 35 
60 1324 102 43 | 60 1267 101 42 | 60 1204 99 41 | 60 1133 97 | 40 60 1047 94 38 | 60 918 87 35 
80 1322 102 43 | 80 1264 101 42 | 80 1201 99 41 | 80 1130 97 40 | 80 1043 94 38 | 80 911 87 35 
20 1317 102 43 | 20 1260 101 42 | 20 1196 99 41 | 20 1124 96 40 20 1034 93 38 | 20 893 86 34 
40 1315 102 43 | 40 1257 101 42 | 40 1193 99 41 | 40 1121 96 40 40 1030 93 38 | 40 882 85 34 
60 1313 102 43 | 60 1255 101 42 | 60 1191 99 41 | 60 1117 96 40 60 1026 93 38 | 60 871 85 33 
80 1311 102 43 | 80 1252 101 42 | 80 1188 99 41 | 80 1114 96 40 | 80 1022 93 38 | 80 860 84 33 
20 1307 102 42 | 20 1247 100 42 | 20 1182 98 41 | 20 1107 96 39 | 20 1013 92 37 | 20 822 81 31 
40 1304 102 42 | 40 1245 100 42 | 40 1179 98 41 | 40 1104 96 39 | 40 1008 92 37 | 35 795 79 30 
60 1302 102 42 | 60 1242 100 42 | 60 1177 98 41 | 60 1100 96 39 | 60 1004 92 37 
El 1299 102 42 = 1239 100 42 = 1174 98 | 41 = 1097 96 | 39 = 1000 92 ۳ 
E 1294 101 42 == 1235 100 42 ES 1168 98 40 E 1090 95 39 Ei 990 
40 1292 101 42 | 40 1232 100 42 | 40 1165 98 40 | 40 1087 95 39 | 40 985 = | 
60 1290 101 42 | 60 1230 100 42 | 60 1163 98 40 | 60 1083 95 39 | 60 980 37 | 
80 1288 101 42 | 80 1227 100 42 | 80 1160 98 40 | 80 1080 95 39 | 80 975 37 


A | Mp 
4000 1103 

20 1321 111 47 | 20 1272 110 46 | 20 1221 109 46 | 20 1164 107 45 | 20 1100 

| 40 1319 111 47 | 40 1270 110 46 | 40 1219 109 46 | 40 1161 107 45 | 40 1097 

| 60 1317 111 47 | 60 1268 110 46 | 60 1217 109 46 | 60 1159 107 45 | 60 1094 

80 1315 111 47 | 80 1266 110 46 | 80 1215 109 46 | 80 1157 107 45 | 80 1091 

4100 1089 

20 1311 111 47 | 20 1262 110 46 | 20 1210 109 46 | 20 1152 107 45 | 20 1086 

| 40 1309 111 47 | 40 1260 110 46 | 40 1208 109 46 | 40 1149 107 45 | 40 1083 

| 60 1307 111 47 | 60 1258 110 46 | 60 1205 109 46 | 60 1146 107 45 | 60 1080 

80 1305 111 47 | 80 1256 110 46 | 80 1203 109 46 | 80 1144 107 45 | 80 1077 

4200 1074 

20 1302 111 47 | 20 1252 110 46 | 20 1199 108 45 | 20 1139 106 45 | 20 1071 

| 40 1300 111 47 | 40 1250 110 46 | 40 1197 108 45 | 40 1136 106 45 | 40 1068 

| 60 1298 111 47 | 60 1248 110 46 | 60 1194 108 45 | 60 1133 106 45 | 60 1065 

80 1296 111 47 | 80 1246 110 46 | 80 1192 108 45 | 80 1131 106 45 | 80 1062 

4300 1059 

20 1292 111 47 | 20 1242 109 46 | 20 1188 108 45 | 20 1126 106 44 | 20 1056 

| 40 1290 111 47 | 40 1240 109 46 | 40 1185 108 45 | 40 1123 106 44 | 40 1053 

| 60 1288 111 47 | 60 1238 109 46 | 60 1183 108 45 | 60 1120 106 44 | 60 1049 

80 1286 111 47 | 80 1236 109 46 | 80 1180 108 45 | 80 1118 106 44 | 80 1046 

3900 1116 105 44 |4400 1043 
20 1331 112 47 | 20 1282 111 47 | 20 1231 109 46 | 20 1176 108 45 | 20 1113 105 44 | 20 1039 
40 1329 112 47 | 40 1280 111 47 | 40 1229 109 46 | 40 1173 108 45 | 40 1110 105 44 | 40 1036 
60 1327 112 47 | 60 1278 111 47 | 60 1227 109 46 | 60 1171 108 45 | 60 1107 105 44 | 60 1032 
80 1325 112 47 | 80 1276 111 47 | 80 1225 109 46 | 80 1169 108 45 | 80 1105 105 44 | 80 1029 


Tp tr 
105 43 
105 43 | 20 1022 102 42 | 20 910 96 38 
105 43 | 40 1019 102 42 | 40 904 96 38 
105 43 | 60 1015 102 42 | 60 897 95 38 
105 43 | 80 1011 102 42 | 80 890 95 | 38 
104 43 
104 43 | 20 1005 101 41 | 20 872 94 37 
104 43 | 40 1001 101 41 | 40 862 93 37 
104 43 | 60 997 101 41 | 60 852 92 36 
104 43 | 80 993 101 41 | 80 842 91 36 
104 3 
104 43 | 20 | 984 100 41 | 20 806 90 | 34 
104 43 | 40 980 100 41 | 35 779 88 | 33 
104 43 | 60 976 100 41 
104 43 | 80 | 72 100 41 
103 
103 42 | 20 963 99 40 
103 42 | 40 958 99 40 | 
103 42 | 60 953 99 40 | 
103 42 | 80 948 99 40 
103 4900 944 98 39 
103 42 | 20 938 98 39 
103 42 | 40 932 98 39 | 
103 42 | 60 927 98 39 | 
103 42 | 80 922 98 39 


